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हरियाणा सरकार 
विद्युत विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 13 सितम्बर , 2018 
संख्या 23 / 28 / 2018 - 3पावर. - विद्युत अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36), की धारा 126 की व्याख्या के खण्ड ( क ), 
धारा 135 की उपधारा ( 2 ) तथा 152 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली 
सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उक्त धाराओं के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार 
या बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों या अनुज्ञप्तिधारियों को अभिहित तथा प्राधिकृत करते हैं , अर्थात् : 


कनैक्शन की किस्म । संस्थापन के निरीक्षण के लिए 

परिसरों में प्रवेश के लिए 
अभिहित / प्राधिकृत अधिकारी 


निर्धारण करने के लिए 
अभिहित तथा प्राधिकृत 
अधिकारी 


चोरी के अपराध के प्रशमन के 
| लिए राशि स्वीकार करने के 
लिए अभिहित तथा प्राधिकृत 
अधिकारी 


घरेलू 


उप – मण्डल अधिकारी 
परिचालन 


| उप - मण्डल अधिकारी 
परिचालन 


| गैर - घरेलू 


उप – मण्डल अधिकारी 
परिचालन 


।| उप – मण्डल अधिकारी 
परिचालन 


(i) सहायक फोरमैन(ए. एफ. एम. ) । 
(ii ) कनिष्ठ अभियंता ( क्षेत्र ) 
(iii ) कनिष्ठ अभियंता 

चौकसी / एम. एण्ड पी . 

सहायक फोरमैन ( ए.एफ .एम.) 
( ii ) कनिष्ठ अभियंता ( क्षेत्र ) 
( iii ) कनिष्ठ अभियंता 

चौकसी / एम. एण्ड पी . 
(i ) सहायक फोरमैन (ए . एफ . एम.) 
(ii ) कनिष्ठ अभियंता ( क्षेत्र ) 
(iii ) कनिष्ठ अभियंता 

चौकसी / एम. एण्ड पी . 


कृषि 


उप - मण्डल अधिकारी 
परिचालन 


उप - मण्डल अधिकारी 
परिचालन 
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एल . टी . इन्डस्ट्रियल (i) सहायक फोरमैन (ए.एफ .एम.) । उप – मण्डल अधिकारी उप – मण्डल अधिकारी 
सप्लाई (ii ) कनिष्ठ अभियंता ( क्षेत्र) 

परिचालन 

परिचालन 
( iii ) कनिष्ठ अभियंता 

चौकसी / एम . एण्ड पी . 
एच. टी . इन्डस्ट्रियल | (i) उपमण्डल अधिकारी ( एसडीओ) | उप - मण्डल अधिकारी उप - मण्डल अधिकारी 
सप्लाई परिचालन 

परिचालन 

परिचालन 
(ii ) सहायक अभियंता चौकसी / 

एम . एण्ड पी . 
बल्क सप्लाई / (i ) उपमण्डल अधिकारी (एसडीओ) | उप - मण्डल अधिकारी उप - मण्डल अधिकारी 
सार्वजनिक सप्लाई ‘ परिचालन 

परिचालन 

परिचालन 
तथा शेष सभी प्रवर्ग (ii ) सहायक अभियंता चौकसी / 

। एम. एण्ड पी . 
टिप्पणी: 
(i) पदवी में वरिष्ठ अधिकारी तथा क्षेत्र में अधिकारिता रखने वालों को भी उपरोक्त खाना 2 तथा 3 में वर्णित शक्तियां 

प्राप्त होंगी । 
(ii) मुख्य विद्युत निरीक्षक या मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा प्राधिकृत अपने कार्यालय से कोई भी व्यक्ति धारा 126 के प्रयोजन 

के लिए खाना 2 के तहत निरीक्षण के लिए प्राधिकृत है । 


प्रणब किशोर दास, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 

विद्युत विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


POWER DEPARTMENT 


Notification 

The 13th September, 2018 
No. 23 /28 / 2018 - 3Power . — In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Explanation of Section 126 , 
Sub - section (2 ) of Section 135 and Sub - section ( 1 ) of Section 152 of the Electricity Act -2003 ( 36 of 2003 ) , and all 
other powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana hereby designates and authorizes, the following 
officers/officials of the State Government or Board or licensee for the purposes of the said sections , namely : - 


Type of 
connection 


Officers designated and authorized 
to enter the premises for the 
inspection of the installation 


Officers designated and 
authorized to make 
assessment 


Officers designated and 
authorized to accept the 
amount for compounding 
the offence of theft 


2 


4 


Domestic 


| Sub -Divisional Officer 
Operation 


(i) Assistant Foreman (AFM ) Sub - Divisional Officer 
( ii ) Junior Engineer (Field ) 

Operation 
(iii ) Junior Engineer Vigilance/ 

Metering and Protection 
| ( i) Assistant Foreman ( AFM) | Sub - Divisional Officer 
( ii ) Junior Engineer (Field ) 

Operation 
( iii ) Junior Engineer Vigilance/ 

Metering and Protection 


Non- Domestic 


| Sub - Divisional Officer 

Operation 
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Agriculture 


Sub -Divisional Officer 
Operation 


L . T . Industrial 
supply 


Sub -Divisional Officer 
Operation 


HT industrial 
supply 


(i) Assistant Foreman (AFM ) Sub - Divisional Officer 
( ii ) Junior Engineer (Field ) 

Operation 
( iii ) Junior Engineer Vigilance / 

Metering and Protection 
(i) Assistant Foreman (AFM ) Sub - Divisional Officer 
(ii ) Junior Engineer (Field ) 

Operation 
( iii ) Junior Engineer Vigilance / 

Metering and Protection 
| (i) Sub Divisional Officer (SDO ) | Sub -Divisional Officer 
‘Operation 

Operation 
( ii ) Assistant Engineer 

Vigilance /Metering and 

Protection . 
| (i) Sub Divisional Officer ( SDO ) Sub - Divisional Officer 
‘Operation 

Operation 
( ii ) Assistant Engineer 

Vigilance/Metering and 
Protection . 


Sub -Divisional Officer 
Operation 


Sub -Divisional Officer 
Operation 


Bulk supply / 
Public lighting 
and rest of the 
categories 


Note : - 

Officers senior in rank and having jurisdiction in the area shall also have the powers mentioned in columns 

2 & 3 above . 
( ii) Chief Electrical Inspector or any other officer from his office authorized by the Chief Electrical Inspector is 

also authorized under column 2 for the purpose of inspection as per Section 126 . 


PRANAB KISHORE DAS, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 

Power Department. 


8359 — C . S . - H . G . P ., Pkl. 


